Duvar Tarayıcı Uygulama Doğruluğu: Alçıpan Üzerinde Gerçek Test Sonuçları
Telefon duvar tarayıcı uygulamaları alçıpanda ne kadar doğru? Gerçek test sonuçları ve güvenilir okumalar için kanıtlanmış ipuçları.
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Telefon Duvar Tarayıcı Uygulamaları Gerçekte Ne Kadar Doğru?

Duvara delik açmak üzeresiniz ve dikmelerin tam olarak nerede olduğunu bilmek istiyorsunuz. Telefonunuzda bir dikme bulucu uygulama yüklü — ama ne kadar güvenilir? Bu makale, pratik test sonuçlarıyla doğruluğu analiz ediyor ve güvenilir sonuçlar için kanıtlanmış ipuçları sunuyor.

Wall Scanner & Metal Detector'ı iPhone veya Android'de ücretsiz indirin ve bu doğruluk ipuçlarını kendiniz test edin.


Uygulama Gerçekte Neyi Ölçüyor

Smartphone uygulamaları ahşabı doğrudan algılamaz. Alçıpanı dikmelere sabitleyen ferromanyetik çelik vidaları ve çivileri algılar. Telefonun manyetometresi bu metal bağlantı elemanlarının neden olduğu manyetik alan değişimlerini ölçer.

12,5 mm alçıpan vidalarıyla sabitlenmiş standart alçıpan yapılarında, doğru teknikle (yavaş hareket, önceden kalibrasyon, birden fazla tarama) uygulamalar ±1–2 cm doğruluk elde eder.


Doğruluğu Azaltan Faktörler


	Çok hızlı hareket etmek (maksimum 3–5 cm/saniye)

	Yakındaki metal nesneler (anahtarlar, saat, ev aletleri)

	Mıknatıslı telefon kılıfları — taramadan önce çıkarın

	Tek tarama — her zaman 3 veya daha fazla tarama yapın




Doğruluğu Maksimize Etme İpuçları


	Taramadan önce sekiz hareketi yaparak manyetometreyi kalibre edin.

	Tam konumu bulmak için yalnızca merkezi değil sinyal zirvesinin her iki kenarını da işaretleyin.

	Dikey olarak doğrulayın — gerçek bir dikme farklı yüksekliklerde tutarlı sinyal üretir.

	Vurma testi: dönük ses = dikme, boş ses = boşluk.

	İlk bulunan dikmeden 40 cm ölçün ve bir sonrakinin yerini tahmin edin.




Wall Scanner & Metal Detector'ı App Store veya Google Play'den ücretsiz indirin — çevrimdışı çalışır, reklam yok.
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